RaALIMCO 
支柱 敵 具 (交換 用 ) 取付 説明 書 


は 本 製品 を 、 お 買い 上 げ い た だ きま し て あり が と う ご ざ いま す 。 


この た び 


と の 取付 説明 書 は 、 本 製品 の 取付 け か た と 使用 上 の 注意 事項 に つい て 記載 し て いま す 。 


作業 の 前 に は 必ず 、 こ の 取付 説明 書 を ES を 記 計 2 太り とい の まさ っ 所 

In ヨ 臣 を EX る cxa6 財 また 、 お 読み に な っ た 後 も 、 こ の 取付 説明 書 を すぐ に 取り 出せ る 
所 へ 大 切 に 保存 し て くだ さい 

信 部 品 表 


信 必 要 工 具 
電動 ドリ ル 
②③ キリ (①5.0 て ①5.3 ミ リ ) 
③ 十 字 ド ライ バー 
④M 5 用 スパ ナ 


念 支柱 敵 具 の 取外し か た 
リベット を ドリ ル で 取り 除き 、 支 柱 端 具 を 取り 外し て くだ さい 。 


反対 側 も 同様 に 


※ 支 柱 端 具 が ネジ で 取付 けら れ て いる 機種 は 、 こ の 作業 は 不要 で す 。 
取付 け て ある ネジ を 外し て くだ さい 


介 支 柱 端 具 (交換 用 ) の 取付 け か た 
図 の よう に 支柱 端 具 (交換 用 ) と 中 敷 を 差込み 、 同 梱 の ネジ 、 ナ ッ ト を 使用 し 、 
支柱 端 具 (交換 用 ) を 取付 け て くだ さい 


六角 ナッ ト 
平 座金 く 少 ※ ネ ジ は 確実 に 
\ ②( 締め て くだ さい 
十字 穴 付 


十字 炊 付 ナ へ ネジ 


ナベ 小 ネジ 


※ 支 柱 端 具 を 取付 けた 後 、 ゆ る み が な いか が 確認 し て くだ さい 
Rs ルイ つつ 株 式 会 社 


〒569-8510 大 阪 府 高 槻 市 三島 江 1-]-] 

お 客 様相 談 室 0180-302-669 

10:00 一 16:00 た だ し 18: 半 00 及 び 土 ・ 
※ こ の 取付 説明 書 は 、 無 断 転 用 を 禁じ ます 


- 祝 を 除く 


2013083-FS 


